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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


നമ്പർ സി2 / 4820 / 2013 / ഡി . സി . റ്റി . 2013 ഡിസംബർ 5. 

- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2013 - 14 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഗ്ലൗസ് 
( വലുത് 1 /2 മീഡിയം 7 സെസ്) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കവറിനു പുറത്ത് ടെണ്ടർ നമ്പർ. 22/ 2013 - 
എക്സാമിനേഷൻ ഗ്ലൗസ് ( വലുത് 72 മീഡിയം 7 സൈസ്) 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ്ദന്തൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി. 
25 - 1 - 2014 ആണ്. താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 25 - 1- 2014 , 3.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് നൽകി യ വ രു ടെ യോ അ വരുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 22 / 2013. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 


അസ്സൽ - Y 1,200. 

പകർപ്പ് ? 600. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 25 -1- 2014, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് ദ ന്തൽ കോളേജ്, തിരു വ ന അ പു രം - 11, 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 

ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തി നായുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ 
ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 24 - 1 - 2014 - ന് 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ പോസ്റ്റേജ് സാമ്പു 
കളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നി 

ന്റേയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം ? 50 അധികം പോസ്റ്റൽ 
ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
മണിയോർഡർ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 14 - 1 - 2014 
3 മണി ആയിരിക്കും. 


-- തിരു വ ന ത പ രം - 11 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ എത്തിച്ചു 
തരേണ്ടതുമാണ്. 


No. C2/ 4820/2013/DCT. 

| 5th December 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Examination Gloves 
( Large 71/2 size , Medium 7 size) for various Department of 
Government Dental College , Thiruvananthapuram 
for the year 2013 - 14 . The envelopes containing the 
tender should bear the superscription 
Tender No . 22/2013 for the supply of “ Examination 

-- Gloves (Large 7 , size, Medium 7 size) ” and should 
be addressed to The Principal, Government Dental 
College, Thiruvananthapuram- 11 . 


- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
25 - 1 - 2014 ആണ് താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 25 -1- 2014 - ൽ 3.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് നൽകി യ വ രു ടെ യോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ -- 23 /2013. 


നിരതദ്രവ്യം 


- 1 %. 


Late tenders will not be accepted. The tenders will be 
opened at 3. 30 p . m . on 25 - 1- 2014 in the presence of such 
of the tenderers or their authorized representatives , who 
may be present at that time. 

Tender No. — 22/2013. 


EMD1%. 


Cost of tender form : 

Original X 1,200 . 

Duplicate ? 600 . 
Last date and time of receipt of tender form 
25-1-2014, 2 p. m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - Y 1,200. 

പകർപ്പ് - ? 600. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 -1- 2014, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11. എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തി 
നായുള്ളഅപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും 
അത് ഒരു കാര ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 24- 1- 2014, 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാ മ്പു ക ളോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം 
പോസ്റ്റൽ ചെല വി ലേ ക്കായി മണി യോർ ഡർ മുഖേന 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി 14 - 1- 2014, 3 മണി ആയിരിക്കും. 
No. C2/5435/2013/DCT. - 5th December 2013 . 


Intending tenderers may on application to the 
Principal,Government Dental College, Thiruvananthapuram -11 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance shown above, which is 
the price fixed for a form and which is not refundable , at 
any circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 3 p. m . on 24 - 1- 2014 . 
Cheques, Postage /Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent by 
V . P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued 
by a cash remittance shown above, per copy . Tender 
forms will be sent, if required , by post on payment of an 
additional amount of 50 as postage charge in the form 
of Money Order. Last date of receipt of Money Order is 
14 -1- 2014 at 3 p. m . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Examination Gloves 
(Small 61/2 size) for various Department of Government 
Dental College, Thiruvananthapuram for the year 2013 - 14 . 
The envelopes containing the tender should bear the 
superscription Tender No. 23 / 2013 for the supply of 
“ Examination Gloves (Small 6 /2 size)” and should be 
addressed to The Principal , Government Dental College, 
Thiruvananthapuram -11. 

Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 3 .30 p . m . on 25 -1 -2014 in the presence of such 
of the tenderers or their authorized representatives, who 
may be present at that time. 

Tender No. 23 /2013. 


( 2) 


നമ്പർ സി2/ 5435 / 2013 / ഡി. സി . റ്റി . 2013 ഡിസംബർ 5 . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2013 -14 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഗ്ലൗസ് 
( ചെറുത് 6 /2 സൈസ്) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊ ള്ളു ന്നു . കവറിനു പുറത്ത് “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 23 / 2013 
എക്സാമിനേഷൻ ഗ്ലൗസ് ( ചെറുത് 62 സെസ്) എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 


EMD1 % . 


Cost of tender form : 


Original _ R 1,200 . 

Duplicate X 600. 
Last date and time of receipt of tender form 
25 -1- 2014, 2 p. m . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal,Government Dental College Thiruvananthapuram -11 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 

be submitted . Application for the tender form should 
be accompanied by a cash remittance shown above , 
which is the price fixed for a form and which is not 
refundable, at any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 24 - 1 - 2014 . Cheques , Postage /Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of forms, nor will the 
forms sent by V . P. P. Duplicate tender forms, if required , 
will be issued by a cash remittance shown above , per 
copy . Tender forms will be sent, if required , by post on 
payment of an additional amount of 50 as postage 
charge in the form of money order. Last date of receipt of 
money order is 14 - 1 - 2014 at 3 p . m . 


എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
- വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മായ മണിയോർഡ്റു കൾ നിര സി ക്കു 
ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
- 7 - 1 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Government Dental College , 
Thiruvananthapuram . 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


(Sd.) 
Principal. 


നമ്പർ സി8 / 17369 / 2013 / എം. സി . റ്റി. 


2013 ഡിസംബർ 17. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിക്കൽ 
ഗ്യാസ് ട്രോ എന്റെ റോളജി വകുപ്പി ലേക്ക് ആവശ്യമായ 

ഹൈഡ്രജൻ ( ബീത്ത് അനലൈസർ) - 1 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്രവച്ച് ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുമ്പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


No. C8/17369/2013/ MCT. 

17th December 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed proforma 
are invited for the purchase of Hydrogen Breath 
Analyser — 1 No . required for the Professor and Head , 
Medical Gastroenterology Department, Government 
Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed as Re- tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. --163/2013. 
Cost of tender form ( VAT inclusive ): 

Original — 630 . 

Duplicate _ 315 . 

Last date and time for sale of tender form 
- 15-1- 2014, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form - -16 -1 -2014, 
2.30 p. m . 

Opening date and time of tender - 16- 1- 2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 7 - 1- 2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

Specification 


ദർഘാസ് നമ്പർ 163/ 2013. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ X 630. 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 315 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 1- 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 1-2014, 2.30 മണി. 


• 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16-1-2014, 
3 മണി. 


The system should measures hydrogen in a single 
sample of alveolar air . 
The system should be capable of measuring breath 
trace - gas studies. The system should be able to 
detect and correct for contamination of the sample 
with room air or dead space air during the collection 
procedure. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 


• The system should have following features . 


• 


“one -touch push - button calibration 


• Zero controls 


• Facilites for flow check and sample correction 
• Solid -state sensors 
• results should be displayed in less than 50 seconds. 


15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specifications conforms to the 

requirements in the tender notice. 
17. Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representatives who may 

present at the time. 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


TENDER SCHEDULE 


( 2 ) 


1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 


നമ്പർ സി8 / 17371/ 2013/ എം . സി. റ്റി . 2013 ഡിസംബർ 17. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിക്കൽ 
ഗ്യാസ് ട്രോ എന്റെ റോളജി വകുപ്പി ലേക്ക് ആവശ്യമായ 
എന്റോ സ്കോപ്പ് റീ (പാസ സിംഗ് മെഷീൻ - 1 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദ ർ ഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
- നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 162 / 2013. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ 

അസ്സൽ X 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 15 - 1- 2014 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 -1- 2014, 2 .30 മണി. 


2. The rates should be inclusive of all tax other wise 

tender will be rejected without any notice and free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 
the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness whereever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 16 - 1- 2014, 
3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾതപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു 
ന്ന താ ണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
- പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
7 - 1- 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C8/17371/2013 /MCT. 


17th December 2013 . 


XII . It should be compatible for Pentax and Olympus 

endscopes. 


TENDER SCHEDULE 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
proforma are invited for the purchase of Endoscope 
Reprocessing Machine — 1 No . required for the 
Professor and Head , Medical Gastroenterology 
Department, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
tender number and addressed to the Principal, Government 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin - 695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No . — 162 /2013 . 
Cost of tender form (VAT inclusive ): 

Original 1,050 . 

Duplicate 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
15- 1-2014, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form — 16 - 1- 2014 , 
2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 16 -1 -2014 , 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 7 -1-2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

Specifications 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of all tax otherwise 

tender will be rejected without any notice and free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 
the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders. 


I. It should have capacity for 8 -9 liters of disinfectant 


II . It should be fully immersible . 
III. It should have digital display for cycle selection . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


IV. It should be have automatic functions selection for 

disinfectant and water cycle. 
V . It should have soft touch keypad and selection as 

computer . 
VI. It should be having printer for data storage of scope 

cleaning procedure with cycle duration . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness whereever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tnderers. 


VII. 


199 minutes for 


It should have time selection from 
disinfectant cycle and water cycle. 


VIII . 


It should have air flusing cycle which works after every 
disinfectant and water cycle . 


XI. It should have vertical level sensor. 
X . It should be compact size . 
XI. It should have direct water inlet and inbuilt 

disinfectant tank . 


15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notice . 


17. Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representative who may 
present at the time. 


4 p . m . The cost of tender is 3 420 and duplicate copy is 
3 210 . The tender form is not transferable . Money Order 
will be accepted towards cost of tender form till 13-1 -2014 
* 50 should be sent additionally if needed by post. 
More details can be had from the office of the 
undersigned on all working days. 


18 . More details can be had from this office on working 

hours. 


GovernmentMedical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 


( Sd.) 


Government College of Nursing, 
Alappuzha. 


Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 04 / 13 - 14 / നേ . കോ . ആ .) 


നമ്പർ സി / 3617 / 2013 / ഡി . സി . കെ . 


2013 ഡിസംബർ 7. 


നമ്പർ C1/ 1690/ 2013 / CNA . 

2013 ഡിസംബർ 18 . 
- ആ ല = ഴ നേ ഴ് സിംഗ് കോളേ ജി ലേക്ക് പബ്ലിക് 
അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള 
വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദ ർ ഘാ സു ക ൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 1,60, 000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


- കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ ഓറൽ 
പത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓട്ടോമാറ്റിക് 
ടിഷ പാസ സ്സർ ( 1 എണ്ണം) വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 41/ 2013. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1 420. 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 


10 - 1 - 2014 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 23 - 1- 2014, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 24 - 1- 2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25- 1-2014, 
11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ “ദർഘാസ് നമ്പർ 04 /13 - 14 / നേ . കോ . ആ . 
എന്നു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട തും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 21- 1- 2014 വൈകിട്ട് 
3 മണിക്ക് മുൻപായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
21-1-2014 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ? 420 -ം പകർപ്പിന് 3 210 -ം ആണ്. 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 20 -1- 2014 വൈകിട്ട് 4 
മണി. തപാലിൽ അയയ്ക്ക് ന്ന തിന് മണി ഓർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 13 - 1 - 2014 . തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 8 50 കൂടി ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ 
അയയ്ക്കേ ണ്ട താണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക. 

| [ No. 04/13-14/ CNA) 


ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് 
ആ ഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത വില കൊടുത്ത് നേരിട്ടു 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
- ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
ൽ 50 തപാൽ ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ 
കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധനങ്ങളുടെ 
വിശദാംശങ്ങൾ, ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ 
ടെണ്ടർ ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും 
ഭാഗികമായോ പൂ ർ ണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ റദുചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


No. C1 /1690/ 2013 / CNA . 


18th December 2013. 


Sealed tenders are invited for the purchase of 
“ Public Addressing System ” for Government College of 
Nursing , Alappuzha. The tender should be superscribed 
“ Tender No. 04 / 13 - 14 /CNA for the supply of Public 
Addressing System ” and addressed to the Principal, 
Government College of Nursing, Alappuzha. 


- ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 


| No, C /3617/2013 /DCK . 


7th December 2013. 


Approximate Cost 


7 1, 60 ,000. 


Sealed tenders are invited for the supply of Automatic 
Tissue Processor ( 1 No.) to Government Dental College , 
Kottayam . 


E . M. D - 1 % 

The last date fixed for the receipt of tender is at 
3 p . m . on 21 - 1 - 2014 and opening is at 4 p . m . on 
21- 1 -2014 . Sale of tenders will be closed on 20 - 1 - 2014 at 


Tender No . 41/ 2013 . 
Cost of tender form - X 420. 
Last date and time of tender sales — 23 - 1-2014 , 3 p . m . 


നിബന്ധനകൾ 


Inton 


Last date and time of receipt of tender 
24- 1 - 2014, 3 p . m . 

The tender should be superscribed “ Tender No. 41/ 
13 due on 24 - 1 - 2014 ” and addressed to the Principal, 
Government Dental College, Kottayam . Late tenders will 
not be accepted. The tenders will be opened at Dental 
College , Kottayam at 11 a . m . on 25 - 1 - 2014 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours i.e ., 
10 a . m . to 3 p . m . Cheques, Drafts , Stamps etc . will not 
be accepted towards the cost of tender form . Duplicate 
tender forms can be obtained on an additional payment. 
The tender form is not transferable and cost is not 
refundable. The undersigned reserves the right to cancel 
the tender at any time partially or completely without 
specifying any reason . 

Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of Postal Charges ? 50 . Money Orders will be 
accepted only up to 10 - 1-2014 . 


8 . 


1. 3 100 - ന്റെ പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ്. 
2. ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില പണ മാ യിട്ടോ 

മണിയോർഡറായിട്ടോ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
3. ഈ സ്ഥാ പനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് 

ബാധകമായ പി . എഫ്. എ . ലൈസൻസ് വേണം. 
ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ? 5, 00,000- ന്റെ 

സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
5. ഇൻകുമ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
6. ടെണ്ടർ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
| 7. ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്/ വില്ലേജ് 
- ആഫീസർ നൽകിയിട്ടുള്ള പേരും അഡ്രസ്സിന്റെയും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റ് എന്തെ 
ങ്കിലും ഉപമാ ണ ങ്ങ ളോ ആവ ശ്യ പ്പെട്ടിട്ടുള്ള 

അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
- 9. വ്യക്തമല്ലാത്ത മേൽവിലാസത്തോടുകൂടിയ മണി ഓർഡർ 

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
10 . ഈ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്ന പദേശത്തെ റവന 

അധികാരികൾ അംഗീകരിച്ചുനൽകുന്ന നിരക്കോ ക്വാട്ട് 
ചെയ്ത നിരക്കോ ഏതാണ് കുറവ് അതായിരിക്കും 
നൽകുന്നത്. 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
വരായിട്ടു മാത്രമേ ആവശ്യമെങ്കിൽ നെഗോസിയേഷൻ 

നടത്തുകയുള്ളു. 
12. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല . 
13 . ഗവൺമെന്റിന്റെഎല്ലാ നിബന്ധനകളും ടെണ്ടറുകൾക്ക് 

ബാധകമായിരിക്കും. 


Government Dental College, 
Gandhinagar, Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


11 . 


14. കാരണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന് 
-- ടെണ്ടറുകളെ തിരസ്കരിക്കുവാനും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള 

അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 
15. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നിരക്ക് എല്ലാ നികുതികളും 

ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതായിരിക്കണം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

(1) 
നമ്പർ ബി4/ 7840 / 2013 / മെ . കോ . നെ . ആ . 2013 ഡിസംബർ 20. 

- മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശുപത്രിയിലേക്ക് 
2014 - 15 സാ മ്പ ത്തിക വർഷ ത്തേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
ബിസ് റ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാ ന ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 3,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം ആകെ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 600 + വാറ്റ്. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 300 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി-- 5- 2- 2014 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിപ്പിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 12 -2 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 18 -2 - 2014, 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19- 2 - 1914, 
1 മണി. 


No. B4- 7840/2013/ MCCH. 

20th December 2013. 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of Biscuit to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu for the financial year 2014 -15 . 

Estimated cost _ 3 3 ,00 , 000. 
Earnest money deposit — 1 % of the quoted amount. 
Cost of tender form : 

Original — * 600 + VAT. 

Duplicate - X 300 + VAT . 
Date for issuing tender form - - 5- 2 -2014. 

Last date and time for issuing tender form 
- 11- 2- 2014, 3 p . m . 

Last date and time for receiving tender form 
18 - 2 -2014, 2 p . m . 

Date and time for opening of tender - 19 - 2 -2014 , 
1.30 p . m . 


DITIONS 


7. 


9 . 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിപ്പിക്കുന്ന 

തീയതിയും സമയവും - 12 - 2 - 2014, 3 മണി. 
A preliminary agreement should be enclosed in a 
Kerala stamp paper worth * 100 with the tender 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന 

തീയതിയും സമയവും 18- 2 -2014 , 2 മണി. 
form . 
2 . The cost of tender form will be accepted only by 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 19 - 2- 2014 , 

-- 1 മണി. 
cash or money order. 

നിബന്ധനകൾ 
3. The tenderer should have a P.F .A . licence which 

- 1. ? 100 - ന്റെ പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ്. 
should be valid in the place in which this Hospital 

2. ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില പണ മാ യിട്ടോ 
| situated. 

മണിയോർഡറായിട്ടോ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
4. A solvency certificate in the name of tender 

ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെ യ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് 
worth ? 5, 00, 000 obtained within six months. 

ബാധകമായ പി.എഫ്. എ . ലൈസൻസ് വേണം. 
5. Should be producing Encumbrance Certificate. 

4. ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള 3 5,00, 000 - ന്റെ 
6. The tender form is not transferable. 

സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
The tenderer along with the application should 

5. ഇൻകുമ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
produce a copy of election ID Card / The 6. ടെണ്ടർ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
Certificate issued by Village Officer regarding 

7. ഇലക്ക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്/വില്ലേജ് 
Name and Address . 

-- ആഫീസർ നൽകിയിട്ടുള്ള പേരും അഡ്രസ്സിന്റെയും 
8. The application form with demand for stamp paper 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. 
or any other documents will be rejected . 

8. ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റ് 
9. The money order without proper address will be 

എന്തെങ്കിലും പ്രമാ ണ ങ്ങളോ ആവശ്യ പ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
rejected . 

അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
10 . The lowest rate either recommended by the 

വ്യക്തമല്ലാത്ത മേൽവിലാസത്തോടുകൂടിയ മണി ഓർഡർ 
Revenue Authority or quoted by the tender will 

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
only be sanctioned . 

ഈ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്ന പദേശൽ റവന്യൂ 
11. The Negotiation will be done with those who 

അധികാരികൾ അംഗീകരിച്ചുനൽകുന്ന നിരക്കോ ക്വാട്ട് 
have quoted lowest price . 

ചെയ്ത നിരക്കോ ഏതാണ് കുറവ് അതായിരിക്കും 

നൽകുന്നത്. 
12. The cost of tender form will not be reimbursed . 

11. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
13. All rules in force in respect of Government 

വരായിട്ടുമാത്രമേ ആവശ്യമെങ്കിൽ നെഗോസിയേഷൻ 
Tenders are applicable to this tender also . 

നടത്തുകയുള്ളു. 
14 . The undersigned has right to reject /cancel tender 12 . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. 
without assigning any reason . 

13. ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും ടെണ്ടറുകൾക്ക് 
15. The rate sould be inclusive of all charges . 

ബാധകമായിരിക്കും. 
(2 ) 

14. കാരണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനു 

ടെണ്ടറുകളെ തിരസ്കരിക്കുവാനും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള 
“നമ്പർബി4 / 7847 / 2013 / മെ . കോ . നെ . ആ . 2013 ഡിസംബർ 20. 

അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശുപത്രിയിലേക്ക് 

15. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരക്ക് എല്ലാ നികുതികളും 
2014 - 15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ആവ ശ്യ മായ ബഡ് 
വിത രണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പ ര്യ മുള്ളവരിൽ നിന്നും 

ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതായിരിക്കണം. 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 

No . B4- 7847 /2013 / MCCH . 

20th December 2013 . 
കൊള്ളുന്നു . 
അടങ്കൽ തുക ? 5, 00,000. 

Sealed competitive tenders are invited for the 
നിരതദ്രവ്യം ആകെതുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 

supply of Bread to Medical College Chest Hospital , 

Mulamkunnathukavu for the financial year 2014 - 15 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Earnest money deposit — 1 % of the quoted amount. 
അസ്സൽ Y 1,000 + വാറ്റ്. 

Estimated cost - Y 5 , 00 , 000. 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 500 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി- - 5- 2 -2014. 

Cost of tender form : 


10 . 


ernment 


നമ്പർ ബി4/ 7848/ 2013 / മെ . കോ . നെ . ആ . 


2013 ഡിസംബർ 20. 


Original - Y 1,000 + VAT. 

Duplicate 500 + VAT . 
Date for issuing tender form — 5 -2-2014 . 

Last date and time for issuing tender form 
12 - 2- 2014, 3 p . m . 

Last date and time for receiving tender form 
18-2 -2014, 2 p. m . 

Date and time for opening of tender - 19 - 2 - 2014 , 
1 .30 p . m . 


മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചുരോഗാശുപ്രതിയിലേക്ക് 2014 -15 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ മുട്ട വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 4,50,000. 
നിരതദ്രവ്യം ആകെ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 7 900 + വാറ്റ്. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 500 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി- - 5- 2- 2014 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിപ്പിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 11 - 2 - 2014, 3 മണി. 


CONDITIONS 


1. 


A preliminary agreement should be enclosed in a 
Kerala stamp paper worth * 100 with the tender 
form . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
18 - 2 - 2014, 2 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19 - 2 -2014 , 
| 1 മണി. 


നിബന്ധനകൾ 


2. The cost of tender form will be accepted only by 

cash or money order . 
The tenderer should have a P. F . A . licence which 
should be valid in the place in which this Hospital 

situated . 
4. A solvency certificate in the name of tender 

-- worth ? 5, 00,000 obtained within the six months. 
5. Should be producing Encumbrance Certificate . 
6 . The tender form is not transferable. 
7. The Tenderer along with the application should 

produce a copy of election ID Card /The Certificate 
issued by Village Officer regarding Name and 

Address. 
8. The application form with demand for stamp paper 

or any other documents will be rejected . 
9. The money order without proper address will be 

rejected . 
10. The lowest rate either recommended by the 

Revenue Authority or quoted by the tender will 

only be sanctioned . 
11 . The Negotiation will be done with those who 

have quoted lowest price . 
12. The cost of tender form will not be reimbursed. 
13. All rules in force in respect of Government 

Tenders are applicable to this tender also . 
14 . The undersigned has right to reject/cancel tender 

without assigning any reason . 
15. The rate sould be inclusive of all charges. 


1. ? 100 - ന്റെ പ്രാഥമിക എഗിമെന്റ്. 
2. ടെൻഡർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില പണ മാ യിട്ടോ 

- മണിയോർഡറായിട്ടോ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
3. ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് 

ബാധകമായ പി. എഫ്. എ . ലൈസൻസ് വേണം. 
4. ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ? 5, 00,000 - ന്റെ 

സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
5. ഇൻകുമ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
6. ടെൻഡർ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

ഇലക്ക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്/വില്ലേജ് 
ആഫീസർ നൽകിയിട്ടുള്ള പേരും അഡ്രസ്സിന്റെയും 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. 
8. ടെൻഡർ ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റ് 
എന്തെങ്കിലും പ്രമാ ണ ങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 

അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
9. വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത മേൽ വി ലാ സ ത്തോ ടു കൂ ടിയ 

മണി ഓർഡർ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
10 . ഈ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ റവന 
- അധികാരികൾ അംഗീകരിച്ചുനൽകുന്ന നിരക്കോ/ കോട്ട് 
ചെയ്ത നിരക്കോ ഏതാണ് കുറവ് അതായിരിക്കും 
നൽകുന്നത്. 


11. 


ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
വരായിട്ടുമാത്രമേ ആവശ്യമെങ്കിൽ നെഗോസിയേഷൻ 
നടത്തുകയുള്ളൂ. 


14, 


12 . ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. 

ഗവ ൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും 
- ടെൻഡറുകൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 
കാരണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന് 
ടെൻഡറുകളെ തിരസ്കരിക്കുവാനും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള 
അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 
15. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നിരക്ക് എല്ലാ നികു തികളും 

ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതായിരിക്കണം. 


10 . The lowest rate either recommended by the 

Revenue Authority or quoted by the tender will 

only be sanctioned . 
11 . The Negotiation will be done with those who 

have quoted lowest price . 
12. The cost of tender form will not be reimbursed . 

All rules in force in respect of Government 

Tenders are applicable to this tender also . 
14. The undersigned has right to reject /cancel tender 

without assinging any reason . 
15 . The rate sould be inclusive of all charges. 


No. E4- 7848/2013/ MCCH . 


20th December 2013 . 


Office of the Superintendent, 
Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu . 


( Sd.) 
| Superintendent. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of egg to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu for the financial year 2014 - 15 . 

Estimated Cost _ ? 4,50 , 000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount. 
Cost of tender form : 

Original - * 900 + VAT. 

Duplicate — 500 + VAT . 
Date for issuing tender form - -5- 2- 2014. 

Last date and time for issuing tender form 
11- 2 -2014, 3 p . m . 

Last date and time for receiving tender form 
18 - 2- 2014, 2 p . m . 

Date and time for opening of tender - 19 - 2- 2014 , 
1.30 p . m . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

(1) 
നമ്പർ എസ്4/14724 /2013 / എം . സി. സി. 2013 നവംബർ 27. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫാളജി 
വിഭാ ഗ ത്തിലേ ക്ക് എ . ബി . ജി . മെഷീൻ വിത രണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠി 
തവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ : 0495 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


CONDITIONS 


3 , 


A preliminary agreement should be enclosed in 
Kerala stamp paper worth * 100 with the tender 

form . 
2 . The cost of tender form will be accepted only by 

cash or money order. 
The tenderer should have a P. F. A . licence which 
should be valid in the place in which this Hospital 

situated. 
4. A solvency certificate worth ? 5 ,00, 000 obtained 

within the six months. 
5. Should be producing Encumbrance Certificate . 
6 . The tender form is not transferable . 
7. The tenderer along with the application should 

produce a copy of election ID Card / The Certificate 
issued by Village Officer regarding Name and 

Address . 
8. The application form with demand for stamp paper 

or any other documents will be rejected . 
9. The money order without proper address will be 

rejected . 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
- മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


മേലെഴുത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർഎസ്. 4/ 14724/ 13 / എം . സി . സി. 
നെ ഫാളജി വകുപ്പിലേക്ക് എ . ബി. ജി. മെഷീൻ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക ? 4,00,000. 


നിരതദ്രവ്യം ഒരു ശതമാനം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - { 840. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി- - 14 -1- 2014. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 18 - 1- 2014, 3.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 -1- 2014 , 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 -1- 2014 , 
11.30 മണി. 

ദർഘാ സ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന തിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തി നു മുള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കേഴിക്കോട്- 8. 


Last date and time of sale of tender form 
18 -1 - 2014, 3 .30 p . m . - 

Due date and time for receipt of tender 
20- 1- 2014, 11 a. m . 

Last date and time for sale of tender form by post 
14- 1- 2014. 

Date and time of opening of tender — 20 - 1 - 2014 , 
11 .30 a. m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31 - 3 -2014 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala, India , Pin -673 008 . 

SCHEDULE OF ITEM 
Item with Quantity: ABG Machine (Hand held blood 
analyzer) - 1 No. 

Tender forms and details of tender can be had from 
- the office of the Principal, Govt . Medical College , 
Kozhikode during working hours (Phone : 0495 2350212). 
Tender should be superscribed with tender number 
specified above . The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth * 100 and EMD @ 1 % of quoted price . 
Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala on 
request along with remittance of 150 (Rupees 100 
towards the cost of stamp paper and 3 50 as incidental 
charge ) by Money Order in favour of Principal, 
Government Medical College, Kozhikode. Specimen copy of 
the agreement is annexed with the tender form . 


ഇനം തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക 


ഇനവും അളവും -- എ . ബി . ജി . മെഷീൻ - 1 


നിബന്ധനകൾ 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . 
Freight, insurance , loading , unloading , erection and 
commission charges and installation should be borne by 
the tenderer. Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 

liable to be rejected without further notice. Tender form is 
| not transferable . Cheques, Drafts, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above . 
Belated tenders will not be accepted . 


No. S4-14724/2013/ MCC . 

27th November 2013 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of ABG machine to the 
Department of Nephrology , GovernmentMedical College, 
Kozhikode , Kerala , India. 

Superscription — Tender No. S4/ 14724 /13 /MCC for 
the Supply of ABG machine to the Department of 
Nephrology. 

Estimated Cost 7 4,00,000 . 
Cost of tender form - 3 840 . 
Cost of tender form by post _ 1 890 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonsation at his 

own cost if requested . 
3 . Warranty : minimum 2 years . 


4 . AMC and CAMC : Minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned separately) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. 


BÖrelom J A DA 31.08 m221312101092M LOJA300 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 


- (2) 


നമ്പർ എസ്. 4/ 18564 / 2013 / എം . സി . സി . 


2013 നവംബർ 27. 


4 . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫാളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഡഫിബിലേറ്റർ - 1 വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മേലെഴുത്ത്- ദ ർ ഘാ സ് നമ്പർ എസ്. 4 / 18 5 64 | 13 | 
എം . സി. സി . നെഫോളജി വകുപ്പിലേക്ക് ഡഫിബിലേറ്റർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക 7 2,50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 525 . 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി- - 14 - 1- 2014. 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകംതനത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2 . ആവശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 

വാർ ഷിക അറ്റ കു റ്റ പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 
No. S4 /18564/ 2013/ MCC . 27th November 2013. 

Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Defibrillator - 1 to the 
Department of Nephrology , Government Medical 
College , Kozhikode , Kerala, India. 

Superscription — Tender No . S4/ 18564/ 2013 /MCC for 
the supply of Defibrillator to the Department of 
- Nephrology. 

Estimated Cost 7 2, 50,000 . 
Cost of tender form - { 525. 
By Post 7 575 . 
Last date of sale of tender form by post — 14 -1-2014 . 

Last date and time for sale of tender form — 18 -1- 2014 , 
3 .30 p . m . 

| Due date and time for receipt of tender - 20- 1-2014, 
| 11 a. m . 

Date and time of opening of tender - 20-1 -2014, 
11.30 a. m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 - 2014 . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 18 - 1- 2014 , 3. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 1 - 2014, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
20 - 1- 2014 , 11.30 മണി. 


-- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതി 
നു മുള്ള മേൽവിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, ഗവ : മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8. 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. (0495 
2350212 ) ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴു 
ത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് 
പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 
മണിയോർഡർ സഹിതം പിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവെറേ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ സ്വയം വഹിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

- വൈകിലഭി ക്കു ന്നതും, മതി യായ നിര ത ദ വ്യം 
സമ്മതപത്രം മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പു കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി മണി 
യോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Govt. Medical College, Kozhikode, 
| Kerala , India, Pin - 673 008. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode during working hours . (Phone: 0495-2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified above. The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth * 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
quoted price . Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala, on request along with the remittance of 

150 (9 100 towards the cost of Stamp Paper and ? 50 


as incidental charge ) by Money Order in favour of 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode. Specimen copy 
of the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned. Freight, 
Insurance , Loading , Unloading, Erection and Commission 
Charges and installation should be borne by the tenderer, 
payment also will be made in Indian Rupees. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതി 
നു മു ള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻ സിപ്പാൾ, കോഴി ക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8. 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( 0495 2350212 ) X 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മ ത പത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന 
ത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 
? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. Belated tenders will not be accepted . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC : Minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made . 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവെറേ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർ ഘാ സുകാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭി ക്കു ന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മതപത്രം, മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 
ന്ന താണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു 
പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ഇനവിവരം 
- 1. മെഡിക്കൽ ഓക് സി ജൻ, ബൾക്ക് സിലി അണ്ടർ 

2 cum സിലി ണ്ടർ ബി ടെപ്പ് സിലി ണ്ട ർ , 
എ . ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ 

നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ബൾക്ക് സിലിണ്ടർ ചെറിയ 
സിലിണ്ടർ 
കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്, ബൾക്ക് സിലിണ്ടർ, 
ചെറിയ സിലിണ്ടർ 
നൈട്രജൻ ബൾക്ക് സിലിണ്ടർ 


Office of the 
Government Medical College, 
Kozhikode- 8 . 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


( Sd.) 
Principal (i/c ). 


2 . 


4 . 


നിബന്ധനകൾ 


1. 


2 . 


നമ്പർ എസ്. 5/ 17803 / 2012 / എം . സി . സി . 2013 ഡിസംബർ 21. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അം ഗീ കൃത വിത ര ണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്.5 / 17803/ 12 / എം . സി. സി . 
ഹോസ്പിറ്റൽ വകുപ്പിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന്. 

അടങ്കൽ തുക ? 55 ,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 7 55,000 (1 %). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 8, 300. 
തപാൽ വഴി 7 8,350. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി-- 8- 1- 2014. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 14 - 1- 2014 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 1-2014 , 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 1 - 2014, 11.30 മണി. 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തന്നത്) 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3 . - വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 

വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
( ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആവ ശ്യ മെ ങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതല്ല. 


4 , 


പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 


മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അതത് ആശുപത്രികളുടെ 
ഡഗ് സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കുകയും ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറുകൾ 
സ്റ്റോറിൽനിന്നും തിരികെ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. Belated tenders will not be accepted . 

DETAILS OF ITEMS 
1. Medical Oxygen 2 cum Cylinder B - type cylinder , 

A type cylinder 
2. Nitrous Oxide , All capacities 
3. Carbon dioxide-Bulk Cylinder, Small Cylinder 
4. Nitrogen - Bulk cylinder 

SPECIAL CONDITIONS 
1. No advance payment will be made. 
2 . Gas should be supplied to drug store of 

concerned hospitals and empty cylinder should be 
collected back from the drug store . 


Office of the 


MedicalCollege , 

Kozhikode -8 . 


| ( Sd.) 

Principal. 


No. S5/17803/ 2012/ MCC. 21st December 2013 . 

Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Medical Oxygen to the 
Department of Collegiate Hospitals , Medical College , 
Kozhikode. 

Superscription — Tender No . S5 / 17803/2012 /MCC for 
the supply of Medical Oxygen to the Department of 
Collegiate Hospitals . 

Estimated Cost 3 1 % of the quoted rate . 
Cost of tender form 3 8 ,300 . 
By Post 7 8,350 . 
Last date of sale of tender form by post — 8 - 1 -2014 . 

Last date and time for sale of tender form - 14 -1- 2014 , 
3.30 p . m . 

- Due date and time for receipt of tender - 15 - 1 - 2014, 
11 a . m . 

Date and time of opening of tender — 15 - 1 - 2014 , 
11 . 30 a . m . 

Date up to which the rates are to be firm — One year 
from the date of agreement. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Medical College , Kozhikode, 
Kerala , India, Pin -673 602 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of The Principal, Medical College , Kozhikode 
during working hours . (Phone: 0495 -2350212 ). Tender 
should be superscribed with Tender Number as specified 
above. The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 1 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request, along with the remittance of X 150 (0 100 towards 
the cost of Stamp Paper and 3 50 as incidental charge ) 
by Money Order taken in favour of Principal, Medical 
College, Kozhikode . Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , Loading, Unloading, Erection and Commission 
Charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will - 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്.1/ 10493/ 2013. 

2013 ഡിസംബർ 16. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇന വിവരം ഇ . സി. ജി. പേപ്പർ 3000 റോൾസ് ( 80mm X 
20m കെമിക്കൽ കോട്ടഡ്) ( മെഷീൻ മോഡൽ എസ്. ഇ .3 നാരോ 
- സ്കീൻ) . 


ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്.1/ 10493/ 2013 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക ? 1,35,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ? 458. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 1- 2014, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
| 17 - 1 - 2014, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 18 - 1- 2014 , 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി- 30 -4 - 2014. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മാ യ വിലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


No . S1/ 10493/2013 . 

16th December 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 


Item ECG Paper3000 Rolls (80mm x 20m Chemical 
coated ) (Machine Model No. Eden SE3 narrow screen ) 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted — S1/ 10493 /2013 . 

Tender Cost — 1,35 ,000 . 
E . M . D . — 1 % . 

Price of tender ( in duplicate) ST Cash only/Money 
Order — 458 . 

Date and time of close of sale of tender forms — 
16 - 1- 2014 , 3 p . m . 

Date and time of receipt of tender — 17 - 1 -2014 , 5 p . m . 

Date and time of opening of tender - 18 - 1 - 2014 , 
12 Noon. 

Date upto which rates are to be firm — 30 -4 -2014 . 

Address of Officer from whom tenders forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


Medical College Hospital , 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Superintendent. 


